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Die Drehbank


2012, um halb acht Uhr morgens, gehe ich in meine Werkstatt. Bevor ich noch bei der Drehbank bin, geht sie plötzlich los!


Volle Touren, dann stoppt sie wieder und dann das Ganze noch einmal und noch einmal. Insgesamt drei Mal. Ich schau zur Steckdose, die Elektroschnur war nicht angesteckt und auch der Schalter war nicht eingeschaltet. Physikalisch ist das nicht erklärbar, also kann es nur ein Geist sein.


Ich habe nicht verstanden, was die Zahl drei für mich von Bedeutung haben sollte? Viel später hat mir meine Frau gesagt, dass drei Tage nach diesem Vorfall ihre Schwester verstorben ist. Ich habe bis heute keine andere Deutung gefunden.
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Der Spinner!


Das ist der Geist, von dem ich euch in diesem Büchlein erzählen werde: Er ist auf alle Fälle sehr einfallsreich: von Gut bis Böse und von Belustigend bis zum grün-und-blau-Ärgern ist alles dabei: Man sieht nie, wie er es macht. Es gibt nur vollendete Tatsachen. Ich habe ihm oft gesagt, er soll sich im Traum bei mir vorstellen und sagen, warum er gerade zu mir kommt. Ich weiß bis heute nicht, ob es ein Bub oder ein Mädchen, ein Mann oder eine Frau oder sonst ein Wesen ist.
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Die Kappe


Meine Frau hat mir eine kleine Wollkappe gestrickt und ich habe sie oft und gerne getragen. Eines Tages war sie unauffindbar. Wir haben im ganzen Haus erfolglos gesucht.


Nach ein paar Wochen gehe ich ins Bad und höre ein Geräusch, als ob von der Waschmaschine etwas hinuntergefallen wäre. Da ich nicht mehr gut sehe, muss ich mich niederknien und da habe ich den ganzen Boden abgetastet, aber nichts gefunden. Wie ich dann wieder beim Aufstehen bin - gut auf halben Weg - hab' ich plötzlich wieder meine Kappe in der Hand. Ich habe sie nicht kommen sehen, sie war plötzlich ganz einfach in meiner Hand, so als ob ich sie schon immer gehabt hätte. Ich habe mir weiter keine Gedanken gemacht und war nur froh, dass ich sie wieder hatte.
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